Ks. SZYMON GÓRALSKI. 


Definitor zakonu 00. Franciszkanów, 


przeżywszy lat 78 a w zakonie 49, po długićj a dolegliwéj chorobie opatrzony śś. Sakramentami, zasnął 
w Panu na dnin 14 Grudnia 1679 roku. 


ee ZE OB OZN = 1 m 


Wyprowadzenie zwłok na cmentarz nastąpi dnia 16 Grudnia b. r. t. j. we Wtorek po odbytém NABOZENSTWIE 
w kościele 00. Franciszkanów, które się rozpocznie o godzinie $ rano. 


Kraków — Drukarnia Uniwersytecka 1879. 


